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D  E 

HYDROPE 

5.  I. 

ydrops  a  voce  graeca  vfu$  aqua ,  &  S^h  vifus, 
aut  o7rrofxoii  video ;  eft  tumidus  corporis  ha* 
bitus  a  fero  plus  minus  corrupto  in  mem¬ 
brana  cellulofa  colle&o ,  aut  in  cavo  quo¬ 
dam  corporis  effufo,  partes  continentes  di- 
ftendente.  Si  in  membrana  cellulofa,  qua¬ 
tenus  mufculos  fub  cute  ambit, eosque cuti 
laxe  adne&it ,  aqua  congefta  haereat ,  vo¬ 
catur  Leucophlegmatia,  ex  Agvxoy  album, &  $)\vy[A<x,  pituita,  in¬ 
tercus,  aut  Hydrops  anafarca,  ex  oiw  per,  &  coi$C aro,  quae 
ut  Synonima  tuto  accipi  poffunt,  licet  Aretaeus  Cappadox,  Fride- 
ricus  Hoffmannus  differentiam  faciant,  forte  gradu  differunt, 
fed  plus  minus  diverfam  fpeciem  non  conftituunt.  Scrupulofis 
hifce  differentiis  exponendis  non  iminoror ,quum  caufae, effe¬ 
rius ,  curatio  prorfus  eadem.  Si  ejusmodi  aquae  congeflio 
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partem  quandam  occupat ,  ab  ea  nomen  fortitur.  Si  in  Capi¬ 
te,  Hydrocephalus  ;in  Cavo  Thoracis  *  hydrops  pe£loris;tum 
inter  pulmones  &  pleuram,  aut  inter  mediaftinum,  aut  intra., 
pericardium,  aut  in  fpatiis  cellulariis,  five  inter  conta&us  ve- 
fjcularum  aeriferarum  pulmonis  haeret.  In  Cavo  abdominis 
Afcites  dicitur  ,  ab  dcxog  Uter  ,  eo  quod  Utris  in  modum 
venter  diftendatur.  Differt  itidem  fitu;  aut  haeret  in  dupli¬ 
catura  peritonaei,  aut  ovario  alterutro,  aut  utroque,  aut  tuba 
alterutra  ,  aut  utero ,  in  quibus  aliquando  ad  centenas  libras 
aqua  reperta  fuit.  Si  circa  teftes  ejusmodi  tumor  ortus,  dici¬ 
tur  hydrocele  ab  aqua  &  tumor  ,  &  fic  de  caeteris. 

.  i 

§.  1  I. 

Obefitas,  graviditas,  tympanites  fubinde  verum  hydropem, 

&  vice  verfa,  hydrops  graviditatem,  obefitatem  aut  tympa¬ 
niten,  mentiendo  Medicum  incautum,  proprios  finguli  affe&us 
charadleres  non  fatis  figillatim  examinantem ,  aegrumque  nimis 
credulum  decipiunt;  nihilominus  affe£tus  hi  adcurato  prsegres- 
forum  &  phaenomenorum  in  aegro  praefentium  &  certo  ordine 
per  varia  tempora  fefe  excipientium  examine  haud  diffiulter 
diicernuntur.  Hydropem  femper  praecedit  cacochymia ,  aut 
plethora  in  cacochymiam  verfa,  confiftens  in  tenaci  fpiffitu- 
dine ,  aut  tenuitate ,  acrimonia  focia ;  qualem  graviditas  non 
praefupponit.  Alia  phaenomena  in  decurfu  graviditatis,  alia 
in  hydropis.  In  hydropico  omnium  fun£lionum  languor,  vi¬ 
gor  nullus  ,  aeger  licet  alacer  fuerit ,  nafcente  6c  increfcente 
hydrope,  torpefcit ,  color  luridus,  univerfi  corporis  habitus 
infigniter  (five  hydrops  per  corpus  univerfum.  diffufus ,  five 
aliquam  tantum  partem  occupet,  )  fiaccefcit  ;  tonus  omnium 
partium  remittit ;  Haec  eo  magis  increfcunt,  quo  magis  ma¬ 
lum  inveterafcit ,  &  quo  copia  magis  augetur,  acrimonia  vim 
rodendi ,  deftruendi  acquifiverit  efficaciorem.  Si  haec  omnia 
conferantur  cum  iis ,  quae  in  obefis  &  gravidis  deprehendun¬ 
tur,  nulla  hos  affe&us  difcernendi  difficultas.-  Signa  patho- 
gnomica  ,;five  chara&eres  proprii  tam  in  hydrope  quam  in  gra¬ 
vidi- 
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viditate  occurrunt,  figillatim  contemplandi,  quos  prudens  & 
circumfpe&us  Pra&icus  non  facile  confundet.  Conf.  dpborism. 
Boerh.  §.  14.  n°.  1.  Comment.  van  Swiet.  ad  hunc  Apho- 
rism.  Obfcurior  diftindtio ,  fi  hydrops  cum  graviditate  coincidit. 
v.  Fr.  Hoffm.  T.  1 1 1.  §.  19.  pag,  526. 


5.  1  1  r. 


Aretaeus  Cappadox  diagnofin  exhibet  Lib.  iv.  C.  1.  Omni¬ 
bus  ( hydropicis )  inquit  ,  ineft  pallor  ,  fpirandi  difficultas ,  di- 
verfis  temporibus  fognes  funt  pigritia  multa ,  &  cibo  abalienatio  , 
&  Ji  aliquid  affiumant ,  quamvis  modicum  flatu  carens ,  nihilomi¬ 
nus  valde  inflantur ,  dijlenfiones  patiuntur ,  citra  madorem  eorum 
corpus  e  fi  ;  idcirco  neque  in  balneis  f udor  e  emadefcunt  ;  propter  ea 
albidi  funt  £$?  effoeminati  ;  /omni  Junt  graves  &  torpentes ,  bre¬ 
ves ;  animi  deliquium ,  circa  minima  quaque  follicitudo ,  vivendi  cu¬ 
piditas .  In  gravidis  haec  ex  parte  obfervantur  ,  nunquam  ita 
conjun&a  ac  in  hydropicis,  nifi  graviditas  cum  hydrope  com¬ 
plicata  fuerit,  ubi  duplex  onus. 


Tympaniten  (  qui  itidem  tumor  abdominis ,  fed  a  materia 
flatulenta,  elaftica)  prodit  calor,  extrinfecus  corpori  applica¬ 
tus;  cito  enim  abdomen,  rarefa&o  intus  inclufo  aere  elafti¬ 
ca  materia  refertifiimo ,  mox  intumefcit,  quod  dum  fit,  om- 
.  ilia  Symptomata  evadunt  pejora ;  anxietas,  refpiration is  diffi¬ 
cultas,  reliqua?  moleftise  increfcunt;  item  fonus  a  percufio  ab¬ 
domine  notabilior;  elafticitas  inclufi  aeris  efficit,  quod  chor¬ 
dae  tympanum  bellicum  tendentes.  Quid  a  tali  diftenfione  in 
vifceribus  contingat,  notitia  Anatomes  oftendit.  Notum  ex 
Phyficis.  fluidum  elafticum  ab  omni  parte  aequaliter  premere; 
tanta  igitur  eft  vis  premens  contra  vifcera  abdominalia ,  quan¬ 
ta  contra  peritonaeum  ,  mufculos  abdominales  &  integumenta; 
inde  obftru£liones  vifcerum ,  circulatio  perturbata.  Nec  ob- 
ftat,  quod  in  graviditate  ejusmodi  mala  non  fiant,  lente  in  ea 
caafa  diftendens  invalefcic,  natura  hic  imperatrix  non  fup- 
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prefla  nil  agnofcit  violenti ;  adeoque  cum  morbo  minimd  con- 
fundenda.  Si  quse  Symptomata  in  graviditate  occurrant  * 
temporis  fucceflii  fponte  evanefcere  folent.  In  tympanite  au¬ 
gentur,  fi  ve  materia  elaflica  in  duplicatura  peritoncei,  fi  ve  in 
cavo  abdominis  contineatur.  Cseterum  afcites  &  tympanites 
fibi  admodum  affines  quoad  caufas,  effe6tus  &  eventum.  Uter¬ 
que  affedtus  a  corruptione  cujusdam  vifceris  faepe  tantum  in 
cadavere  confpicua.  Caufa  diflendens  in  utroque  malo  flui¬ 
dum  eft,  fluidum  caufam  materialem  conflituit;.  in  Afcite  a- 
queum,  in  tympanite  aereum,  elafticum  ,#  utrumque  inquina¬ 
tum  ,  foetidum ,  cadaverofum ,  exitus  utruirque  fere  femper 
lethalis. 

y.  v. 

i 

Modus,  quo  hydrops^ fit,  increfcit,  ratioque  fufficiens  ex 
cognitis  fluidorum  elementis  &  conditione  vaforum  liquido 
conflat ;  &  experimenta  a  Lowero  aliisque  inftituta  compro¬ 
bant.  Si  in  vivo  animali  vena  aliqua  major  filo  conftri£t& 
per  horam  tin  eo  flatu  permanet,  oritur  tumor  cedematofus  in 
illa  parte,  qua  rami  ad  venam  excurrant.  Simile  quid  obfer- 
vant  Chirurgi,  dum  ad  enormes  haemorrhagias  fiftendas  in- 
flrumentum  venas  valde  comprimens  applicatur,  fi  hoc  diu¬ 
tius  relinquitur,  pars  in  tumorem  fucceffive  attollitur.  Ele¬ 
gans  experimentum  ad  demonftrandam  Leucophlegmatiae  ge* 
nefin  in  cadavere  humano.  Sumatur  cadaver  infantis  in  aqua- 
cxx.  gradus  calida  tamdiu  relinquatur,  donee  calor  naturalis  in; 
uniuerfo  corpore  obtineat;  fit  tum  ad  manus  liquidum  tenuis- 
fimum ,  mobiliflimum ,  croco  tin&um  per  Syphonem  fub  aqua 
arteriae  immittatur,  usque  dum  totum  corpus  turgeat;  tum  illi* 
co  frigidae  inmergatur,  ut  fubito  conftringatur ,  in  ea  per  ny* 
cthemerum  relinquatur ,  ut  arteriae  vi  elaflica  fefe  in  flatum 
quietis  reftituendo  poflint  fluidum  contentum  verfus  fines  ur¬ 
gere.  Cadaver  apertum  oflendet  liquidum  immifllim  ex  par¬ 
te  in  cava  effufum ,  pro  parte  in  membrana  cellulofa  exprefc 
fura,  efl  vertis  hydrops  artificialis.  Si  aerem  immittis  ,  produ¬ 
ces 
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ces  emphyfema,  tympaniten  &c.  Si  cadaver  majus  eft,  modo 
brachium  pro  experimento  capiendum.  Si  immittitur  fluidum 
rubicundum  paulo  fpiflius  in  venam  manus,  fubclavia  juxta  hu¬ 
merum  conftri&a,  brachium  intumefcet;  eoque  aperto,  con- 
fpicientur  cellulae  pinguedinofae  mire  diflentae  ,  vix  aliam  ofe 
caufam ,  inquit  Frid.  Hojfman.  quam  quod  propter  poficum  ob- 
flaculum  liquor  immiflus  ex  venis  membranam  adipofam  per¬ 
currentibus  in  fubftanciam  iftam  raram  minus  reflflentem  ex- 
preflus  fuerit. 

§.  V  I. 

Ex  diftis  fequitur  i.  Hydropem  oriri  poffe  ,  ditn  arteriae 
dilatatis  orificiis  excretoriis  plus  exhalant ,  quam  venae  refor- 
bent.  2.  Ex  venis  reforbentibus  fluidum  aquofum  ex  arteriis 
cute  acceptum  preflione  in  truncis  exiflente  ,  &  vim  fuam 
verfus  fines  terminante  exprimi ,  Hydropem  nafci.  3.  Diape- 
defi  &  diaerefi  utrorumque  vaforum  idem  fieri.  Eadem  vide¬ 
tur  ratio  ipfa  partium  natura  fuffulta  in  fluxu  menftruo  &  hsc- 
morrhoidali.  Argumenta  ex  occultis  qualitatibus  defumpta 
nil  moror.  Opinionum  commenta  delet  dies ,  naturae  judicia 
confirmat.  Cicero . 

5-  v  1 1. 

Caufae  antecedentes  temperies  laxa  ,  humida  ,  mora  diutur¬ 
na  in  locis  frigidis  depreflis,  uliginofis;  opera  mediante  aqua, 
aut  in  ipfa  aqua  inflituenda  ,  aere  jam  frigido  &  humido  exi- 
flente,  ut  funt eorum,  qui  lavando,  pifcando,  canales  mun¬ 
dando  &c.  vitam  fuftinent. 

§.  VIII. 

Alimenta  inertia,  cruda,  farinofa,  non  fermentata,  potus 
aquofi  ultra  neceflitatem  ingefli ,  vita  otiofa ,  morbi  acuti  cri¬ 
tice  folubiles,  fed  deficiente  requifitaco&ione,  imperfe&e  foluti, 
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aut  non  fuccedente  defeftu  virium  folutae  materias  excretione, 
ut  crifes  metaftaticae,  fomitem  hujus  mali  ponunt,  data  occa- 
•fione  incendunt;  hinc  inflammationes,  fuppurationes,  fcirrhi 
certiflimi  Hydropis  prodromi ,  modo  natura  prius  non  fuccum- 
bat. 

fi.  I  X. 

Evacuationes  confuetae  fuppreflae  ,negle61ae,  five  haemor¬ 
rhagiae  fpontaneae,  periodicae ,  quae  juvenibus  plethoricis  fami¬ 
liares,  five  fanguinis  mifliones  artificales.  Nafcitur  inde  ple- 
thora  naturae  gravis  ,  fub  cujus  onere  languens  diverticula  quae¬ 
rit.  . :  *  v  •  y 

J.  x. 

1  , 

Omnes  excretiones  nimiae  huc  pertinent,  ut  natura,  (quas 
fola  eft  fui  feu  vitae  confervatrix  &  deficientis  reflauratrix  )  , 
in  confueto  fuo  opere  perfiflat,  requiritur  jufta  humoris  vita¬ 
lis  copia ,  debita  qualitas  &  aptus  impetus.  Ja6tura  igitur  ni¬ 
mia  humoris  vitalis  fani  caufam  fanitatis  fecum  aufert,  natura 
inermi  in  fuis  anguftiis  relidla.  Caufae  alimenta  digerentes  ex 
mafla  humorum  vitalium  in  fuas  officinas  fecernuntur;  hac  igitur 
deficiente,  deficiunt  illae  caufae;  deficientibus  his,  co&io  im¬ 
pedita,  chylus  crudus  ,  ex  quo  in  fanguinem  delato  cacochy- 
mia ,  nata  hac ,  omne  malorum  genus ,  adeoque  Hydrops  oriri 
poteft. 

5-  X  I. 

Excretiones  profufae  retinendorum  per  vias  naturales ,  five 
morbofae,  five  malo  mentis  confilio  produ&ae,  ut  exfpuitio 
voluntaria  falivae,  venus  immodica  ,  praepoflerae  purgationes 
alvi  ope  fortiorum  purgantium ,  liquida  vitalia  folventium  , 
putrefacientium;  diarrhoeae  fpontaneae  diutius  perfiftentes,  dy- 
ienteriae.  Qui  licnoji  &  dyfenteria  corripiuntur ,  his  longa  fuper - 
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veniente  dyfenteria,  Hydrops  fupervenit ,  aut  lienteria  fc?  pereunt . 
i/fpp.  vi.  Aphor.  43.  Videtur  in  hoc  cafu  lienis  fubflantu 
in  liquamen  acre  putridum  refolvi,  &  per  venam  portae, duc¬ 
tum  hepaticum  in  cavum  duodeni  deponi,  quales  cafus  iubio- 
de  in  cadaveribus  obvii.  Ut  paucis  dicam,  omnes  caufae  de¬ 
bilitantes,  Vermes,  Calculi,  animi  pathemata.  &c. 


§.  XII. 


Caufas  allegatas  obfervata  Pra&icorum  confirmant ,  aqua  in¬ 
ter  cutem  nonnunquam  d  copiofo  frigido  potu  continuo  provenit , 
quum  pr ce  nimia  fiti  ad  faturitatem  quispiam  multam  aquam  geli¬ 
dam  ingurgitaverit .  Aretaeus  Cappad.  /.  c.  Accufat  praeclarus  Vir 
potum  aquae  frigidae  ad  fatietatem  ingurgitatae :  quid  de  aqua 
calida,  Infufis  indicis,  nulla fuadente  neceflitate  ,affatim!quotid;e 
ingeftis  judicandum?  Rariflimus  certe  cafus ,  ubi  Hydrops  po¬ 
tu  frigido  indu&us,  forte  tantum  corpore  intus  &  extus  ae- 
fluante;  verum  aquae  calidae  abufus  nec  tempore  nec  naturali 
fatietate  terminatus,  vix  alios  habet  limites,  quam  extremam 
impletionem.  Aqua  calida  omnia  penetrat,  omnia  laxat,  om¬ 
nia  inertia  reddit;  cohaefio  tam  in  firmis  quam  in  fluidis  im¬ 
minuitur;  natura  quafi  fluido  redundanti  immerfa  iners  reddi¬ 
tur,  nec  chylopoefis  ,  nec  hsematopoeGs  ad  gradum  debitae 
perfeftionis  promoventur:  unde  cacochymia  pituitofa ,  Hydro¬ 
pes  ,  diabetes  olim  rariflimus  affe&us  ,  &  vix  a  majoribus 
medicis  obfervatus,  nunc  temporis  fatis  frequens  aquae  potri¬ 
cibus,  inprimis  otiofis.  Viri  exercitio  corporis,  aquas  faci¬ 
lius  difeutiunt;  exercitio  corporis  homo  optime  fe  munit  in  fo- 
lo  humido,  depreflo  contra  multos  morbos.  Si  inter  aquas  hae¬ 
reat,  aquam  calidam  ingurgitet,  mirum  non  eft,fj  in  Hydro¬ 
pem  incidat.  Plebeji  debilitatem  inde  agnofeentes  ad  fpiritum 
Juniperi  refugiunt,  i  quo  Vires  contra  Hydropem  fperare  pof- 
fent,  fl  parciflimus  &  rarior  foret  ufus  ,  &  non  plus  aquae  af- 
fumeretur,  quam  fitis  pofeit;  aft  ufu  in  abufum  verfo,  pejor 
fequitur  corporis  condicio ,  ut  optime  hic  quadret  diclum 
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Incidit  in  Scyflam  cupiens  vitare  Charybdin. 

Abufu  hujus  fpiritus  folida  contrahuntur ,  fluida  coagulantur* 
tenuiora  in  cellulas  exprimuntur,  deficientibus  inde  caulis  coc- 
tricibus  defe&us  chyli  &  fanguinis  boni*  fatum  ultimum  apo¬ 
plexia  ferofa,  quae  forte  efb  Hydrops  ventriculorum  Cerebri  * 
aut  Hydrops  corporis.  Abflinentia  &  laborum  neceflitas  haec 
muliebria  fata  faepe  effugit.  Firmiorem  degunt  vitam,  qui  io* 
fudore  vefcuntur  pane ,  modo  leges  jufti  moderaminis  non  tran- 
flliunt*  Maxima  pars  Hydropicorum,  fpreta  vi£tus  ratione, 
malum  quod  fuflinent,  contraxere.  Alii  copia  aquae,  alii  ce- 
revifiae,  alii  vini,  alii  fpirituum  fermentatorum  vi  aromatica 
imbutorum ,  quandoque  nulla  neceflkate  imperante ,  in  calamito? 
fum  hunc  morbum  incidere. 

§.  XII  L 

Quanquam  nulla  viftus  regula  cuivis  utilis  fenfu  abfoluto  fer* 
ri  poffic,  cum  tot  fint  differentiae  accidentales,  quot  fint  ho¬ 
mines,  &  in  uno  homine  refpe&u  alterius,  quot  fint  partes, 
nihilominus  magnus  Hippocrates  calamitates  ex  pravo  viflix 
ortas  perpendens  generali  quadam  regula  hominum  faluti  con- 
fulere  voluit.  Cibum  labori  &  laborem  cibo  proportionavit , 
aut  proportionare  voluit,  nec  aetatis,  nec  confuetudinis ,  nec 
tempeftatis  rationem  inire  neglexit ,  ut  varia  loca  in  ejus  ope¬ 
ribus  obvia  fidem  faciunt.  Labor  firmat ,  inquit,  otium  hebetat .. 
juftum  corporis  exercitium  aq.uofa  fuperflua  diilipat,  fecretio- 
nes  promovet ,  elementa  humorum  condenfat ,  nutritionem 
firmam  reddit;  plethoram,  obefitatem  praecavet;  inde  occa- 
iionem  Hydropis  ex  humorum  inertia  nafcituri  praecidit.  Om¬ 
nia  his  contraria  funt  caufae  praedifponentes  ad  Hydropem ,  adeo- 
que  ex  iis  optime  intelliguntur.  Itaque  &  morbus  &  medela 
fimul  fiftuntur.  Optime  de  his  Hippocrates  apud  van  Swieten 
in  Comment .  ad  Apborism .  Roerh.  106.  pag .  154.  Homo  comedens \ 
Janus  ejje  non  potejl ,  nifi  etiam  laboribus  exerceatur ,  cibi  enim  ££ 
labores  adverfas  inte/  fe  potejlates ,  mutuo  tamen  ad  /unitatem  con~. 
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ferentes  habent ,  labores  namque  ea ,  qua  adfunt>  confumere  f olent , 
sibi  vero  &  potus  vacuata  replere.  Et  alibi  cibos  &  labores  inter 
fe  conferendo  effe&us  recenfens  monet ,  refpiciendum  ejje ,  utrum 
cibi  labores  9  an  labores  cibos  fuperent ,  an  moderate  inter  fe  ha¬ 
beant  ,  quodcunque  enim  fuperatur ,  ex  eo  morbi  contingunt ;  ex 
mutua  verti-  inter  fe  ceqaalitate  fanitas  eji,  Haec  de  ratione 
viCtus. 

$.  XIV. 

Exemplum  Hydropis  ex  jaCtura  nimia  fanguinis  induCli  re¬ 
fert  v  an  Swieten ,  /.  c.  dicit ,  fe  vidifle  f  Geminam ,  cui  ob  validis - 
fimos  £?  f^pifjime  renatos  animi  affeftus  fexagefies  ultra  vena 
feft a  fuerat  intra  anni  fpatium ,  qua  obcfijfuna  fa&a  paucorum  men- 
fium  intervallo  iso.  librarum  pondere  aufta  fuerat ,  quum  conti¬ 
nuo  turgeret ,  renato  f  anguine ,  nova  f  anguine  m  mittendi  neceffitas 
urgebat  magis  quotidie  ,  Jowtfc  tandem  foluto  omni  robore  in.  Hydro¬ 
pem  incideret.  Patet  hoc  exemplo  i.  obefltatem  ad  Hydropem 
difponere.  2.  judam  copiam  humorum  vitalium,  judamque 
eorum  denfitatem  requiri,  ut  vigor  circulationis  praecaveat  ni- 
miam  pinguedinis  productionem.  Conf.  §.  13. 

§:.  X  V. 

Inter  caufas  externas  non  infimum  locum  obtinet  corporum 
irruentium  vis,  iCtus,  cafus  &c.  ubi  in  gravioribus  contufio- 
nibus  humores  efFufi  putrefeunc,  inde  cum  fanguine  ad  vita¬ 
lia  delati  tragoedias  ludunt.  Sic  milites  gregarii  peccatum  ali¬ 
quod  admidum  rigore  juris  militaris  luentes  poenalibus  iClibus  plus 
ultro  contud  lenta  morte  tabefeentes ,  tandem  in  Hydropem  ante 
mortem  incidunt;  vel  oborta  vifcerum  inflammatione  correpti 
exdinguuntur.  Illud  frequentius,  hoe  rarius  accidit:  nam  fere 
femper  in  locis  contufis  omnis  pinguedo ,  fibrae  mufculares  ex¬ 
parte  vafa  cum  fluidis  contentis,  (horrendum  vifu)  in  gelati- 
nam  putridam,  vel  in  aquam  converfa  deprehenduntur.  Putri¬ 
dum  hoece  liquamen  inquinat  univerfam  vitalium  maffam  <& 
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cfficaciffimam  mortiferi  Hydropis  caufam  ponit.  In  aliis  con* 
fpicitur  lien;  in  aliis  hepar  contufum ,  contenta  fubftantia  in 
liquamen  nigrum  foetidum  converfa.  In  aliis  liquor  indar  loturae 
carnis  in  cavo  thoracis  vel  abdominis,  imo  in  ventriculis  cere¬ 
bri  reperta  fuit,  Ilobudidimos  &  vere  martiales  inexorabili 
hoc  fato  periifle  norunt  &  dolent  medici  cadrenfes  &  prseS- 
diarii. 

Hujus  .credendi  funt  vifa  cadavera  tejles. 

Res  in  judicio  Jiat  que  cadit  que  Virum. 

g.  XVI. 

Aliis  caulis  peculiaribus,  quum  ad  allegatas  referri  pofllnt, 
recenfendis  fuperfedeo.  Si  quis  plura  defiderat,  adeat  Frid. 
Hoffman.  Bonet.  Etmuller.  aliosque  infigniores  Pra&icos. 

g.  XVII. 

Conditio  aegri,  .natura  &  vis  morbi  inter  fe  comparata,  in¬ 
crementum  ,  pars  obfeffa  eventum  praefignant. 

•  , 

§.  XVIII.* 

Hydrops  recens  fola  laxitate  partium  ab  aquofis  ingedis  & 
vita  otiofa  in  locis  humidis  oriundus,  nullo  morbo  inveterato 
delitefcente  in  fubje&is  cauterum  fanis  conveniente  rerum  non- 
naturalium  ufu  ,  medicamentis  evacuantibus,  diureticis,  pur¬ 
gantibus  per  vices  adhibitis ,  interpolius  roborantibus  haud  diffi¬ 
culter  cedit. 

§.  X  I  X. 

In  prognoli  non  tantum  morbus,  fed  &  teger  refpiciendus, 
pacata  mens  aegri  &  religiofa  obfervatio  legum  a  medico  prae- 
fcriptarum  ad  fanitatem  recuperandam  plurimum  facit;  fpretis 
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hifce  inanis  fpes  aegri  &  medici ,  nifi  cafu  aeger  illis  indulgeat ,  qui¬ 
bus  magna  fiat  immutatio  in  interioribus ,  qualia  appetitu  infolito 
defiderantur.  JEgrum  immorigerum  curari  vix  pofle  dicit  Celfus 
Lib,  3.  cap.  21.  his  verbis*  Hydrops  facilius  in  fervis  y  quam  in 
liberis  tollitur ,  quia  cum  de  fiderat  famem  ,  fitim ,  mille  aliatcedia9 
longamque  patientiam ,  promptius  his  fuccurritur >  qui  facile  coguntur , 
quam  quibus  inutilis  libertas  cfi .  Sed  ne  hi  quidem  ,  qui  fub  alio 
funt y  fi  ex  toto  fibi  temperate  non  poffunt ,  ad  falutem  perducuntur. 
Ideoque  non  ignobilis  medicus  Chryfippi  difcipulus  apud  Antigonum 
Regem  amicum  quendam  ejus  notce  intemperanties  mediocriter  eo  mor¬ 
bo  implicitum  negavit  pojfe  curari:  Quumqus  alter  medicus  Epira- 
tes  Philippus  fe  fanat  urum  polliceretur ,  refpondit ,  illum  ad  morbum 
refpicerc ,  fe  ad  animum .  Neque  eum  res  fefellit ,  ifte  enim ,  quum 
fumma  diligentia  non  medici  tantummodo  fed  etiam  Regis  enjiodi- 
retur ,  tamen  malagmata  fua  devorando  bibendoque  fuam  urinam 
in  exitium  fc  preeeipitavit. 

■  ”  • 

§.  X  X. 

Morbi  Hydropi  focii  ,  five  praegrefii ,  fi  ve  fupervenientes  Hy¬ 
dropem  reddunt  plus  minus  periculofum ;  prout  fua  natura  vi¬ 
tae  magis  adverfi.  Senedlus  ipfa  eft  morbus  infanabilis ,  Hy¬ 
drops  feni  obveniens  mortem  accelerat:  ita  fi  cuidam  in  aetate 
vegeta  longo  morbo  vires  exhauftae  fine,  fuperveniente  Hy¬ 
drope  ea  reftaurare  facile  non  eft,  adeoque  nec  curare  Hydro¬ 
pem. 

§.  XXI. 

Hydrops  a  labe  vifcerum ,  fcirrho,  fuppuratione ,  phthifi, 
lethalis  fere  pronunciandusj  unde  extin£torum  plurima  in  prac- 
ticis  exempla,  vix  unum  vel  alterum  perfanati  &  tempore 
Hippocratis  in  hunc  usque  diem.  Quibus  hepar  aqua  reple¬ 
tum  ad  omentum  eruperit ,  his  venter  aqua  repletur  &  moriun¬ 
tur.  Hipp.  L .  vii.  Aph .  lv.  Conf .  Comm.  de  Gorter  ad  hunc 
Apborism. 
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§.  XXII. 

Locus  obfeffus  ,  Symptomata  bene  cognita  exitum  defignanr. 
Sitis  a  corruptela  fluidorum  mali  praefagii,  innuit  corrofionem 
omnium  partium  ,  humoris  acris  per  vafa  erofa  effluxum;  inde 
dolor  ,  inquietudines  ,  pervigilia  ,  pulfus  inaequalis ,  inter¬ 
mittens;  animi  deliquia,  mors. 

§.  XXIII. 

Hydrocephalus  effufa  &  colle&a  intra  cranium  aqua,  offa 
in  futuris  removente  ,  compreffo  cerebro  in  apoplexiam  le- 
thalem  definit ;  in  pueris  ,  ubi  offa  cedere  poffunc  ,  malum 
diutius  protrahitur.  In  adultis  cito  lethalis. 

5.  -XXIV. 

Hydrops  pe&oris  ab  ulcere  pulmonum ,  expreffo  fero,  cor¬ 
rupto  &  retento  intra  pulmonem  pure  brevi  fuffocat.  id  fubin- 
de  eveniffe  infpe&a  cadavera  Hydrope  pe&oris  exftin&orum 
docuere.  Hoc  cafu  paracenthefis  nil  juvat,  quum  fons  mali  ex¬ 
hauriri  non  pofiit.  Nulla  autem  fune  figna,  quibus  hic  affec¬ 
tus  ab  Empyemate  difeernatur. 

j.  XXV. 

Neque  Curationem  admittere  videtur  Hydrops  ovarii ,  aut 
tubas  Fallopii  ,  ubi  aquae  ad  centenas  libras  colle£tae  haerent, 
vitam  in  partibus  circumpofitis  fuffocant.  Secretio  urinae  in 
renibus  impeditur ,  tota  maffa  fanguinis  fit  urinofa,  putrida: 
unde  fitis,  pervigilia,  animi  defe&us,  vitae  excin&io. 

5.  XXVI. 

Hydrops  ingens  uteri  ab  orificio  interno  coalito  certo  letha¬ 
lis,  nifi  forte  incifione,  ut  in  partu  caffareo,  aqua  educatur. 
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Si  vero  via  per  orificium  datur,  ab  expedito  chirurgo  facile 
educetur;  id  autem  fiat  per  vices ,  fi  una  vice  libra  educatur, 
iufiicic ,  partes  interim  internas  &  externas  roborando, 

§.  XXVII. 

Afcitescum  graviditate  ad  maturitatem  festus  relinquendus  ^ 
tum  fponte  aqua  cum  foetu  exit:  de  quo  fupra. 

§.  XXVIII. 

Prognoftica  ab  excretis  fere  haec  funt :  fi  alvus  foluta,  aquofii, 
non  foetida  adeo,  nec  colorata,  nec  viridia,  nec  atra  per  pia¬ 
res  dies  dimittit,  aut  per  vias  urinae,  fpiracula  cutis  forma  fu- 
doris  magna  copia  ejusmodi  humoris  excernatur,  five  fponte 
natura  id  fiat  ,  five  dato  purgante ,  fudorifero  aut  diuretico  ili» 
excretiones  excitatae  &  promotae  fuerint;  fi  corpus  inde  detu- 
mefeat,  fundtiones  laefae  incipiant  reditui,  vitam  de  morbo 
triumphaturam  indicat ,  &  vice  verfa,  morbum  devita,  fi  in¬ 
de  fymptomata  augeantur.  Ab  infania  hydrops  bonum.  Hipp.  Aph „ 
v,  S.  vii.  Plurima  de  his  occurrunt  a  Pra&icis  notata ,  qu& 
allegare  fupervacaneum  duxi. 

§B  XXI  X. 

) 

DE  CURATIONE* 

Haec  ex  data  caufarum  &  modi ,  quibus  hydrops  oritur ,  ex¬ 
politione  utcunque  intelligitur ,  adeoque  paucis  eam  expediam. 
Omnis  hydrops  vel  ed  fimplex ,  vel  cum  aliis  morbis  complica¬ 
tus.  Tum  ipfe  hydrops  vel  ed  in  principio ,  vel  tra6lu  tem¬ 
poris  vires  acquifivit,  uti  fuperius  odenfum.  Origo  igitur 
tam  hydropis ,  quam  morbi  focii  curaturo  nofcenda ,  ut  re6la 
medendi  methodo,  medicamentis  auxiliantibus  naturae  fuccurrat, 
eam  aquis  liberet,  iis  ignoratis  caeca  &  praepodera  curatio. 
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Quod  fi  hydrops  fimplex,  recens  exquifico  rerum  non  natu* 
ralium  ufu  in  fubje&is  vegetis  fere  curatur,  evitando  caufas , 
quibus  indu6lus,&  adhibenda  oppofita.  v.  gr.fi  aer  humidus, 
frigidus,  uliginofus,  opera  in  aquis  pera£ta;  alimenta  pravi 
fucci  ,  abufus  potus  aquofi ,  aut  fpirituum  fiillatitiorum  ;  vita 
otiofa,  animi  affe6lus  triftes  caufam  dederunt,  contraria  his 
in  ufum  vocanda.  Eligendus  aer  ficcus,  calidus,  mora  in  fu- 
periori  sedium  parte  fuper  tabulatum  ligneum  ,  alimenta  ficcio- 
ra,  boni  fucci,  carnes  aflae  juniorum  animalium,  panis  bis 
co£tus ,  rite  fermentatus  &c.  ea  copia  aflumenda ,  ne  gravent ,  ne 
fuperent  vires  digeftrices,  in  hydropicis  non  adeo  validas ,  licet 
in  mali  principio,  eo  quod  debilitas  prsegrefla  plerumque  inter 
caufas  hydropis  fit.  Potus  fit  parcus,  generofus,  vinum  ru¬ 
brum  ,  aufieriusculum  inprimis  convenit ,  aut  cerevifia  bonae 
notae.  Exercitium  corporis,  quantum  vires  permittunt,  quo 
fecretiones  vifcidi  foluti  maxime  promoventur ,  excretiones 
fecreti  expediuntur.  Tranquillitas  animi  curationi  inprimis  fa¬ 
vet.  Externe  conveniunt  fri&iones,  balnea  ficca,  in  arena 
vel  clibano.  Si  his  addis  diuretica ,  purgantia  ,  interpofltis  ro¬ 
borantibus,  nil  ultra  requiritur. 

5-  XXX  I. 

t  Medicamentorum  roborantium  primatum  obtinet  Mars,  & 
ex  eo  praeparata,  v.  g.  limatura  martis,  eadem  in  vino  Rhe¬ 
nano  foluta.  Vinum  hoc  marciatum  Celeb.  Boerb .  in  debilita¬ 
te  &  laxitate  incomparabile  deprsedicat;  item  praeparata  cum 
acidis  faSta  a  Sydenhamo  laudata,  vitriolum  martis  &c.  Es 
vegetantibus  Radices  Biftortae,  Tormentillae,  Gentianae,  Ze- 
doariae.  Cort.  Peruv.  Fraxin.  fummitat.  Card.  Ben.  abfinth. 
Cent.  min.  Tanacet.  &  ejusmodi  amara  adftringentibus  focia^ 
sa  deligantur ;  allium  quoque  non  repudiatur. 


i  XXXII, 


!  N  AUGURALIS* 


§  XXXII. 


Purgantia  in  koc  affectu  laudantur,  quae  eliquant,  folvunt, 
nt  Mercurius  (* )  &  praeparata  ex  eo,  Jalappa,  Scammonium, 
Aloecica,  Gummi  Acria  ,  ut  Gummi  Ammoniacum  ,  Galba¬ 
num,  Opopanax,  Sagapen.  Maflich.  pilulae  Rufii,  Succi  vege- 
tantium  acriores,  recentes,  ut  Ebuli,  rad.  Bryon.  &c.  Ut  & 
quae  peratta  purgatione  roborant,  quale  efl  llhabarbarum.  De 
Rhabarbaro  verum  eft ,  quod  roboret ,  verum  illa  vis  roborans 
in  primis  viis  fubfiflit,  vifceribus  interioribus  non  communi¬ 
catur,  quod  offendit  ejus  infufum,  quod  non  relinquit  alvum 
ftipatam.  Interim  virtutem  in  hydropicis  egregiam  exerit. 
In  intimos  receflus  penetrat,  folvit  &  balfamica  fu  a  amaritie 
vegetantibus  propria  putredini  refiffit.  Ex  Rhei  Extracto 
Gum.  Ammon.  fale  polychrefto  &  fapone  Veneto,  Balfamo  Pe- 
ruviano  vel  Tereb.  exceptis  conficiuntur  pilulae  anti-hydropi- 
eae,  efficaciffimae,tutiirimae,ea  copia  exhibendae,  ut  alvus  tan¬ 
tum  foluta  fervetur,  non  ut  profufa^  diarrhoeae  infequantur, 
&  corpus  alimento  deffituatur.  Qui  bene  dividit,  tuto  impe¬ 
rat.  Ingens  remediorum  farrago  in  auctoribus  obvia.  Alii 
foflilia  praeferunt ,  alii  vegetantia ,  alii  falem  armoniacum ;  alii; 
omne  prsfidium  collocant  in  tinCtura  illa  ob  colorem  caelefti- 
na  diCta,  quae  nil  aliud  eft,  nili  folutio  cupri  in  folutione  fa¬ 
lis  armoniaci.  Laudato  ingentia  rura,  exiguum  colito.  Quum 
horum  propriam  experientiam  non  habeam,  fatis  effe  ratus,, 
fi  levioribus,  tutiffimis  fcopus  obtineri  nequit,  ad  illa  modo 
recenfita  confugere;  agenda  &  omittenda  ex  viribus  aegri 
morbi  difcere.  Juxta  Boerh.  Injl.  §.  1083.  ubi  aflerit,  non 
i  •  poffe 

(*)Non  majus  deobftruens  quam  Mercurius  crudus  eft.  Hinc 
quum  morbus  a  nimis  vifcidis  humoribus  vafa  excretoria  cutis,  re¬ 
num  &c.  infarcientibus  ortus  fit,  Medicamen  hoc  cum  diureticis  vel 
diaphoreticis  pro  renata  exhibitum fperatos  poterit  habere fucceffuSo 
Ad  promovendum  ingreffiim  eius  in  vafa  laftea,  quodam  medio  uti 
Terebinthina  &c:  dividi  poterit,  &  fic  ad  gr.  vj.  plus  minus  qua¬ 
vis  notte  exhibendus,  ac  fequentibus  diebus  diaphoretica,  diure¬ 
tica  decofta  fuperbibenda» 
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pofle  indicari  agenda  &  a&ura,  nifi  perfpe&is  caufis,  viribus 
vitae  &  morbi,  item  in  quo  gradu  exftiterint.  Emetica  mul¬ 
tum  commodi  interdum  producere  poflunt  ,  praecipua  fune 
Crocus  Metallorum ,  fal  tartari  emet.  Ipecacuan  ;  fed  Sydenham 
Oper.  om.  p.  496.  dicit:  nifi  venter  in  tumorem  infignem  attol¬ 
latur  ,  omnino  .convenit  ,  ut  tota  res  evacuantibus  per  inferiora 
committatur.  Omnino ,  ab  iis  abftinendum  ,  fi  fufpicio  eft , 
vifcera  efle  labefa&ata. 

Cafus  funt  obfervati,  ubi  pluribus  fine  effe6lu  exhibitis  ,  ve- 
ficatoria  applicata  fperatum  effe&um  produxere, 

§.  XXXIII. 

Si  tumor  hydropicus  adeo  ingens,  qualis  fubinde  in  afeite, 
five  aqua  haereat  in  tubis  Fallopii,  five  in  ovariis,  five  in  du¬ 
plicatura  peritonaei,  five  in  Cavo  thoracis,  ut  remediis  inter¬ 
nis  evacuari  nequeat ,  arte  chirurgica  via  paranda.  Locus 
incidendus  ex  parte  affe&a,  modus,  cautelae,  aliaque  necef- 
faria  deinceps  remedia,  ex  Chirurgicis  petenda. 

§.  XXXIV. 

Haec  pauca  fcopo  meo  fufficere  exifiimo,  quaedam  obiter 
attigi,  quaedam  propofitse  brevitatis  ergo  praeterii,  ea  vero, 
quae  naturam  morbi  confiituunt ,  pro  virium  tenuitate  expe¬ 
dire  conatus  fum.  Diffufa  admodum  eft  hujus  morbi  hiftoria, 
quoad  caufas ,  loca  obfefia,  efferus,  remedia,  curationem 
quibus  colligendis  &  deferibendis  volumen  requireretur.  Prae- 
fentia  ,  qualiacunque  fint  B.  L.  ut  aequi  bonique  confulat, 
rogo. 
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